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sunal p): 


ele an begt ae, 


SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 3 
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 


ZONA REGISTRAL N° |li 
SEDE REGISTRAL - MOYOBAMBA 


Partida Registral : 60519430 
DUA/DAM : 000-000-00-000000-0 
Título : 2021-879830 

Fecha del Título : 26/10/2021 


Datos del Vehículo 


Categoria : L3 

Marca : JETTOR 

Modelo : Gp250 E3 

Color : NEGRO 

Número de VIN : LAEEARCM7JHJ00065 
Número de Serie : LAEEARCM7JHJ00065 
Número de Motor : 166FMM1806000074 
Carrocería : MOTOCICLETA 

Potencia : 12,000 7500RPM 

Form. Rod. : 2X1 

Combustible : GASOLINA 


Asientos : Cilindros : 1 
Longitud : 2.03 
Altura : 1.08 


Ancho : 0.77 


Asael 


Placa N° 


4758-ES 


Año Modelo : 2018 


Versión : PERU 


Cilindrada : 0.223 
P. Bruto : 0.279 
P. Neto : 0.129 
Carga Util : 0.150 


“Edo Moyobamba 


